ANNA PIWON: 


Wdowa po Kontrolorze Kasy Miejskiej, 


przeżywszy lat 74, po długiej 1 ciężkiej chorobie, opatrzona Swiętymi 


Sakramentami, zasnęła w Panu dnia 30 Listopada 1901 r. 


DZT SÓW: 
SA 


Pogrzeb odbedzie sie w Poniedzialek d. 2 Grudnia 1901 r. o godz. 2), po południu 
z krypty XX. Pijarów, wprost na miejsce wieeznego spoczynku. 


MSZA SW. ZALOBNA 


odprawiona zostanie we Srode dnia 4 Grudnia 1901 roku o godzinie 5 rano 
w kosciele OO. Reformatow. 


